iPhoneまたはAndroidでQRコードのスキャン履歴を確認する方法
先週スキャンしたQRコードのURLを忘れてしまった？内蔵カメラが保存するもの（しないもの）と、専用アプリがすべての履歴をデバイス上にローカル保存する方法を解説します。
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問題：スキャンしたのに見つからない
2週間前にレストランのメニューをQRコードでスキャンして、もう一度見たいと思ったことはありませんか？あるいはルーターのQRコードでWi-Fiを設定したけれど、友人にパスワードを教えたい。または急いで搭乗券のURLをスキャンして、後でまた必要になった。こうした状況でスマートフォンを探しても、スキャン履歴は存在しません。
これはQRコードに関する最も一般的な不満の一つで、探し方を知らないと明確な解決策がありません。
標準カメラアプリが保存するもの（ほぼゼロ）
iPhoneのカメラアプリはQRコードを瞬時に認識し、画面上部に小さなバナーを表示します。タップするとSafariが開くだけです。ログも履歴タブも、昨日スキャンしたものを取得する方法も一切ありません。AppleはiOSのどこにもQRスキャン履歴を記録しません。
Androidはメーカーによって異なります。PixelはGoogle Lens、SamsungはBixby Visionを使用し、その他のメーカーは独自のカメラソフトウェアを持っています。ほとんどはiPhoneと同様、すぐにリンクを開いて何も永続的に保存しません。
Google Lens：限定的なサポート
Google Lensは「最近の検索」リストを保持していますが、Googleアカウントに紐付けられており、QRコードに限定されておらず、画像検索で埋もれてしまいます。2週間前にスキャンしたものはもうリストにない可能性が高いです。また、Googleアカウントへのログインが必要です。
専用アプリがより優れている理由
QRコードリーダー専用アプリはスキャンして記憶するために作られています。そのため、タイムスタンプとコンテンツ種別付きの完全な履歴をほぼ必ず備えています。
履歴が重要な場面：
	再訪したいレストランのメニュー
	すでに捨てたパッケージの製品情報
	急いでスキャンした搭乗券URL
	数ヶ月前に設定したWi-Fi QRコード
	きちんと保存しなかった名刺の連絡先QR

ローカル保存 vs. クラウド：プライバシー
履歴をデバイスにローカル保存するアプリと、クラウドサーバーに同期するアプリでは大きな違いがあります。データがスマートフォン上だけにあれば、他の誰もアクセスできません。アカウント不要、外部サーバーへのデータ送信なし。機密性の高いスキャンにはローカル保存が明らかに優れています。
QR Code Reader Without Ads
QR Code Reader Without AdsはiPhoneとAndroidの両方で利用できます。すべてのスキャン履歴をデバイス上に完全にローカル保存します。アカウント不要、データはスマートフォンの外に出ず、開く前に完全なURLを表示し、名前の通り広告は一切ありません。無料です。
QR Code Reader Without AdsはiOS版・Android版とも無料でダウンロードできます。広告なし、トラッキングなし、完全オフラインで動作します。
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